OF/PDF02/0412, Strona 1 z 1 


Cennik zestawów instalacyjnych w ofercie Orange 
Freedom 

obowiązuje od dnia 7 października 2011 r. do wyozerpania zapasów zestawów objętyoh 
niniejszym sennikiem lub do odwołania 

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. 
Tabela 1. Opłata za zestaw instalacyjny 


orange™ 


Model 

opłata 

ZTE ZXDSL 852 

59,00 

Combo ZTE ZXDSL 831 

99,00 

Siemens Al 00 

59,00 

Netgear DGN1000 

399,00 

Siemens Gigaset 504 AG 

349,00 

ZrEZXV10W300 

149,00 


Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o." z siedzibą w Warszawie, adres: 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10 a, zarejestrowana w 
Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale 
zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, (NIP 527-020-68-72) 







